ROBERT HOOKE 


Cientffico ingles 

• Reconocido por: Ley de elasticidad; Celula; Ley de Hooke 

• Areas: Ffsica, Biologia, Microscopia, 

Arquitectura 

• Padres: Cecily Gyles y John Hooke 

Nacio el 18 de julio de 1635 en la isla de 
Wight Inglaterra. 

Fue el ultimo de los cuatro hijos de Cecily Gyles y 
John Hooke, un sacerdote rural que no pudo 
enviar a su hijo a la escuela. Ejercio como su 
profesor ensenandole a leer, escribir y aritmetica, 
asf como los clasicos. 

Se traslado a Londres para ingresar en la escuela de 
Westminster, donde demostro ser un estudiante sobresaliente. 
Gracias a su rendimiento entra en la Universidad de Oxford a la 
edad de 18 anos. 



Considerado como uno de los cientfficos experimentales mas 

importantes de la historia. Su incipiente genio cientffico atrajo 

pronto la atencion de uno de sus maestros, Robert Boyle, 

el qumnico que realizo en su laboratorio algunos experimentos 

sobre la naturaleza de los gases. Poco tiempo despues le otorgo 









el puesto de ayudante de laboratorio para auxiliarlo en sus 
experimentos. 

Su primera mision en el laboratorio de Boyle fue la de disenar y 
crear una bomba a fin de comprimir el aire y producir el vacfo. 
Boyle uso la bomba de aire construi d a por Hooke para 
completar los experimentos que se tradujeron e n 
la formulacion de la ley de sus gases, la cual dice que el 
volumen de un gas es inversamente proporcional a su presion. 

En 1665, fue profesor de geometria en el colegio de Gresham. 
En 1667, se le designo topografo de la ciudad de Londres. 

Ideo instrumentos para registrar los cambios de las condiciones 
del tiempo y perfecciono los metodos para registrar 
sistematicamente la informacion obtenida. 


En la lista de instrumentos que invento se encuentran 
el barometro de cuadrante, un termometro de alcohol, 
un cronometro mejorado, el primer higrometro, 
un anemometro y un "reloj" para registrar automaticamente las 
lecturas de sus diversos instrumentos meteorologicos. 

Fue el primero en formular la teoria de los movimientos 
planetarios como problema mecanico, ideo un sistema 
practico de telegrafia; invento el resorte espiral de los relojes y 
el primer cuadrante dividido con tornillos y construyo 
la primera maquina aritmetica y el telescopio gregoriano. 


Como arquitecto, diseno el Hospital Real de Bethlem, el edificio 










del Real Colegio de Medicos, Ragley Hall en Warwickshire y la 

iglesia parroquial en Willen, Milton Keynes. 


Polemizo con Isaac Newton acerca de la paternidad de la ley de 

la gravitacion universal. Newton, como Presidente de la Royal 

Society, trato de eclipsar a Hooke y, entre otras acciones, 
destruyo el unico retrato conocido de su oponente. Tras un largo 

periodo, se le ha reconocido como uno de los mas importantes 

cientfficos de su epoca. 

Participo en la fundacion de la primera sociedad cientffica de la 

historia, la Royal Society de Londres. En 1662, se le nombro su 

director de experimentacion y tambien fue secretario en 1677. 

Robert Hooke fallecio el 5 de marzo de 1705 en Londres. 
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